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METHODE DE PREPARATION POUR LA CONHRMATION DE L'ORIGINE DES 
METABOLITES DE LA TESTOSTERONE PAR GC/C/IRMS 


Traitemeot des fractions F< 

Operations MatenJ 



R^actifs et produits 


Ajouterie SI selon I-VOL-01 


Seringue Hamilton de 50 |il ou de 100 Androstanol acetate H67 200 ng/ni 
}i\ selon le volume ajoute 


Ajouter 200 jil d'acetonitrile 


Pipettman reglable de 200 |il 
Cones Greincr 


Acetonitrile 


Reprendre par rotation legere du 
tube en position quasi horizontale 


Ccnlrifugation 5 minutes 


Transferer dans les vials 

prealablement identifies 

selon I-TRAC-03C 


Evaporation a sec 


Centrifiigeusc 4000 tr/min 

Vials en verre avec insert 300 jil 
ou vials en verre de 1.5inl 
selon le volume 

Bain a sec a eCC 
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Azote 


Reprendre dans de I'hexane 
seionI-VOL-01 


Pipettman r6glable de 200 jil ou 1ml Hexanc 


I Sertir et Agiter 10 secondes I Capsules a sertir - Vortex 


Apres aoalvse GC/MS : 


Reajustement du SI si necessaire 

(Cf. 1-VOL-Ol) 
Agiter 10 secondes 


Evaporation k sec 


Reprendre dans de I'hexane 
(CfI-VOL-01) 


Sertir et Agiter 10 secondes 


Seringue Hamilton de 50 nl Androstanol acetate H67 0.2mg/ml 

ou de 100 fil selon !e volume ajout£ 


Bain a sec a ecC Azote 

Pipettman riglable de 200 ^l ou 1ml Hexane 

Capsules a sertir - Vortex 
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